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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 326 

17 Μαρτίου 2014 

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.1 

» Παιδείας και Θρησκευμάτων.2 

» Πολιτισμού και Αθλητισμού.3 

» Υγείας.4 

» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.5 

» Ναυτιλίας και Αιγαίου.6 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.7 

Περιφέρειες.8 

Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς.9 


ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

(ΐ) 

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 415.41/7/314 056/Σ. 2315/6-3-2014/ 
ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/45 απόφαση της Αναπληρωτή Υπουρ¬ 
γού Εθνικής Αμυνας μεταφέρεται στην κατάσταση της 
Ελαφρός Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις συνδυασμένες 
διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.Δ. 4105/60, της παρα¬ 
γράφου 6 άρθρου 14 και της παραγράφου 2 άρθρου 14α 
του Ν.Δ. 1400/73, τα άρθρων 7 και 18 του Ν.Δ. 1327/73, 
του άρθρου 6 του Ν. 2109/92, του υπ' αριθμό 142/Σ.11/6 
Σεπ 13 πρακτικού του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβου¬ 
λίου και της υπ' αριθμ. 3913Α'/12 Δεκ. 13 γνωμάτευσης 
της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, 
ο Ανθυπασπιστής Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαλλιαρός 
Νικόλαος του Ηλία, ΑΜ: 63288. 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 

Με την υπ' αριθμό Φ.414.16/2/314055/Σ.2314/6-3-2014 
απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Μονίμου Στρα¬ 
τιωτικού Προσωπικού Γενικού Επιτελείου Στρατού, τί¬ 
θεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω αποδε¬ 
δειγμένης σωματικής ανικανότητας, σύμφωνα με τις 
συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του 
Ν.Δ. 4105/60, των άρθρων 23, 24, 25, και 34 του Ν.Δ. 
1400/73, των άρθρων 39 και 40 του Ν.Δ. 445/74, του άρ¬ 


θρου 39 του ΠΔ169/2007, της υπ' αριθμό 1/11-2-2014 γνω¬ 
μάτευσης της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής 
του Στρατού (ΑΥΕΣ) και με το βαθμό που φέρει, ο Αρ- 
χιλοχίας Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραμπιπέρης Γεώρ¬ 
γιος του Αντωνίου, (Α-ΜΥ: 18590), που γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το έτος 1985 διότι, σύμφωνα με την πα¬ 
ραπάνω γνωμάτευση της ΑΥΕΣ κρίθηκε ΑΝΙΚΑΝΟΣ για 
την ΕΝΕΡΓΟ και την ΕΛΑΦΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του στρατεύ¬ 
ματος - ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΕΟΣ. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφή από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 2012634537/10-3-2014). 

Ο Διευθυντής 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΖΕΛΟΣ 

-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ Θ ΡΗΣΚΕΥΜ ΑΤΩΝ 

( 2 ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Με την αριθ. Φ. 10/2870/05-03-2014 απόφαση του Περι¬ 
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, η οποία εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56, παρ. 
8,152, περ. β, 153,156 και 165, παρ. 2 και 4 του Ν. 3528/ 
2007 (Φ.Ε.Κ. 26, τ.Α79-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κα¬ 
τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», και ύστερα από την αριθμ. 5/ 
17-02-2014 Πράξη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμ¬ 
βουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, η Γκαλιπί- 
δου Ευανθία του Δημητρίου, εκπαιδευτικός της Πρωτο¬ 
βάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής), 
του 34ου Δ.Σ. Πειραιά, με βαθμό Δ', Μ.Κ. 1 και Α.Μ. 615892, 
απολύεται από την Υπηρεσία, λόγω ανικανότητας ως 
προς την άσκηση των υπηρεσιακών της καθηκόντων, η 
οποία οφείλεται σε μη ιάσιμο νόσημα. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8511032103/04-03-2014). 

Με την αριθμ. Φ. 10/2787/26-02-2014 απόφαση του Πε¬ 
ριφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56, παρ. 
8,152, περ. β, 153,156 και 165, παρ. 2 και 4 του Ν. 3528/ 
2007 (Φ.Ε.Κ. 26/Α'/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατά¬ 
στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
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και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», και ύστερα από την αριθμ. 3/ 
29-01-2014 Πράξη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμ¬ 
βουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, η Καρα- 
γιαννοπούλου Ελένη του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικός της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 02 (Φιλολό¬ 
γων), του 1ου Εσπερινού Γυμνασίου Πειραιά, με βαθμό 
Β', Μ.Κ. 1 και Α.Μ. 155937, απολύεται από την Υπηρεσία, 
λόγω ανικανότητας ως προς την άσκηση των υπηρε¬ 
σιακών της καθηκόντων, η οποία οφείλεται σε μη ιά¬ 
σιμο νόσημα. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2431842701/26-02-2014). 

Με την αριθμ. Φ. 10/2879/27-02-2014 απόφαση του Πε¬ 
ριφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56, 
παρ. 8, 152, περ. β, 153, 156 και 165, παρ. 2 και 4 του 
Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26, τ.Α'/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδι¬ 
κα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ¬ 
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», και ύστερα από την 
αριθμ. 3/17-02-2014 Πράξη του Περιφερειακού Υπηρεσι¬ 
ακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθή¬ 
νας, ο Αγγελής Σπυρίδων του Γεωργίου, εκπαιδευτικός 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 70 (Δασκά¬ 
λων), του 75ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, με βαθμό 
Γ', Μ.Κ. 2 και Α.Μ. 570393, απολύεται από την Υπηρεσία, 
λόγω ανικανότητας ως προς την άσκηση των υπηρε¬ 
σιακών του καθηκόντων, η οποία οφείλεται σε μη ιά¬ 
σιμο νόσημα. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9141907011/27-02-2014). 

Με την αριθμ. Φ. 10/2524/24-02-2014 απόφαση του Περι¬ 
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, η οποία εκ¬ 
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56, παρ. 
8,152, περ. β, 153,156 και 165, παρ. 2 και 4 του Ν. 3528/2007 
(Φ.Ε.Κ. 26,1 τ.Α'/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατά¬ 
στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», και ύστερα από την αριθμ. 4/ 
12-02-2014 Πράξη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμ¬ 
βουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας, ο Πα- 
φίλας Ευγένιος του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), 
του 1ου ΕΠΑΛ Πετρούπολης, με βαθμό Β', Μ.Κ. 0 και Α.Μ. 
163792, απολύεται από την Υπηρεσία, λόγω ανικανότητας 
ως προς την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, 
η οποία οφείλεται σε μη ιάσιμο νόσημα. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7679965749/24-02-2014). 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ 


Με την αριθμ. 2300/06-03-2014 Διαπιστωτική πράξη 
της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, που εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 153, 167 του Ν. 3528/2007 
και μετά την υπ’ αριθμ. 05η/06-03-2014 πράξη του ΠΥΣΠΕ 
Ν. Τρικάλων, λύεται η υπαλληλική σχέση της ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, εκπαιδευτικού κλάδου 
ΓΙΕ70 (Δασκάλων), του 17ου Δ.Σ. Τρικάλων με ΑΜ 582597 
και Μ.Κ. 3 στο Βαθμό Δ', από 06-03-2014, λόγω σωματι¬ 
κής ή πνευματικής ανικανότητας που δεν επιτρέπει την 
άσκηση άλλων καθηκόντων. 


(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1217917432 /06-03-2014). 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΙΑΚΑ 

-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΥ 

(3) 

Με την υπ' αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/58298/6591/ 
495/06-03-2014 απόφαση του Προϊστάμενου της Δι¬ 
εύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, που εκ¬ 
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του 
Ν. 1958/1991, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 
1 του Ν. 2833/2000 και το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/ 
2001, σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 και 10 του Π.Δ. 99/ 
1992, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 42, παρ. 4 του 
Ν. 3905/2010, τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 
εδάφιο η, του Ν. 3812/2009, του άρθρου 40, παράγραφος 
3 του Ν. 4049/2012, το άρθρο 1, παρ. 9 του Ν. 4038/2012, 
όπως ισχύουν, την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 11/68/8984/ 
03.06.2013 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 
1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών 
και προσλήψεων από Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α'), 
όπως ισχύει και την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔ 
ΠΙΔ/114724/18336/15257/4878/4-07-2014 (ΑΔΑ:ΒΛ49Γ-ΥΤΣ) 
Υπουργική Απόφαση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού, 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι¬ 
σμού, σε'Εργα ΕΣΠΑ-Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμ¬ 
ματα και Έργα Τρίτων-Υποέργα ΕΣΠΑ, τον υπ' αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΛΜ/37366/4510/364/14-02-2014 (ΑΔΑ: 
ΒΙΡ8Γ -4Δ3) πίνακα απορριπτέων, τον υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ 
ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/37301/4504/361/14-02-2014 (ΑΔΑ: ΑΛΑ: 
ΒΙΡ8Γ-Ν46) Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης, καθώς και 
τον υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/56647/6480/481/ 
5-03-2015 (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΓ - 96Ν) Οριστικό Πίνακα Κατάτα¬ 
ξης των υποψηφίων, προσλαμβάνεται το κατωτέρω προ¬ 
σωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ¬ 
νου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 
«Στερέωση και αποκατάσταση ΒΑ Πύργου Αιγοσθένων» 
του ενταγμένου στο Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2007 - 2013» έργου 
«Σωστικές εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του 
ΒΑ πύργου Αιγοσθένων» και για χρονικό διάστημα έως 
δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παρά 
ίασης έως την ολοκλήρωση του, εξαρτώμενη από τις 
ανάγκες υλοποίησής του: 


Ονοματε¬ 

πώνυμο 

Ειδικό¬ 

τητα 

Έδρα 

Εκτέλεσης 

Εργασίας 

Αριθμός βεβαίωσης 
εγγραφής στο Μη¬ 
τρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνι¬ 
κού Δημοσίου 

Ζουριδάκη 
Αθηνά του 
Θεοδώρου 

Λογίστρια 

Διεύθυνση 

Αναστή¬ 

λωσης 

Αρχαίων 

Μνημείων 

2968794281/ 

05-03-2014 


Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα 
βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της ΣΑΕ 014/8 του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έργο 
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με Κωδικό Αριθμό 2013ΣΕ01480023 «Σωστικές εργασίες 
στερέωσης και αποκατάστασης του ΒΑ πύργου Αιγο- 
σθένων», σύμφωνα με την απόφαση ένταξής του. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ ΥΓ ΕΙΑΣ 

(4) 

Με την ΔΥ1 α/19425 (Σχετ. 9239)/06-03-2014 Διαπιστω- 
τική Πράξη του Υπουργού Υγείας, που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 
(Φ.Ε.Κ.26/τ.Α79-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα¬ 
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση της Σκλάβου Σωτηρίας του Γεωργίου, υπαλλήλου 
του Υπουργείου Υγείας, με Β' βαθμό και 0 Μ.Κ., του 
κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού, την 28-02-2014, ημε¬ 
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης 
της από την Υπηρεσία. 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9211412736/05-03-2014). 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ- ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ 


Με την αριθμ. Υ10α/Γ.Π.οικ.15048/14-2-2014 απόφαση 
του Γ ενικού Γ ραμματέα του Υπουργείου Υγείας, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 29 του 
Ν. 2072/1992 του άρθρου. 153 του Ν. 3528/2007, της 249/ 
18-12-2013 απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ια¬ 
τρών ΕΣΥ, καθώς και το υπ 1 αρ. ΔΥ(3-4)/Γ.Π.οικ.77909/12 
(ΦΕΚ 2354/τ.Β'/23-8-2012), απολύεται λόγω νόσου ο ια¬ 
τρός ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του Βλασίου, ο οποίος 
υπηρετεί σε θέση ιατρών ΕΣΥ ως Δ/ντης Νεφρολογίας 
του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2080521071/18-2-2014). 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ 

-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩ ΠΙΝΩΝ ΔΙΚ ΑΙΩΜΑΤΩΝ 

(δ) 

Με την αριθ. 8817/07-03-2014 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2812/2000, όπως 
ισχύει, του άρθρου 35, παρ. 5 του ν. 4024/2011, και τις 
με αριθ. 14/2013 και 2/2013 αποφάσεις του Πενταμελούς 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Ιωαννίνων και 
του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοι¬ 
κητικού Εφετείου Ιωαννίνων αντίστοιχα, μετατάσσεται 
η Μαρία Νταλαμάγκου του Χρήστου, υπάλληλος του 
Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιωαννίνων, κατηγορίας 
ΔΕ του κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, σε θέση δι¬ 
καστικού υπαλλήλου του κλάδου γραμματέων του Δι¬ 
οικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, με μεταφορά της θέσης 
που κατέχει. 


(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 1200/10-03-2014) 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 


Με την αριθ. 23091/10-3-2014 απόφαση της Αναπληρώ- 
τριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δ3 του Υπουργεί¬ 
ου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά¬ 
των που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
25 παρ. 4 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α' 208) 
όπως ισχύει, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από 
το δικηγορικό λειτούργημα της Γεωργίας ΧΑΤΖΗΠΛΗ 
του Αθανασίου, δικηγόρου Ροδόπης. 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ 

-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(6) 

Με το από 05-03-2014 Προεδρικό Διάταγμα, που εκ¬ 
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 
πργ. 1 (στστ) του Ν. 3079/02 (Α' 311) και τις διατάξεις των 
άρθρων 1 πργ. 3 (β), 3, 5 και 6 του Π.Δ. 38/2012 (Α' 75). 

Κυρώνονται οι πίνακες επανάκρισης Ανωτέρων Αξιω¬ 
ματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
για παρελθόντα έτη, κατόπιν ακυρωτικών αποφάσεων 
Διοικητικού Δικαστηρίου, ως ακολούθως: 

1. Για το έτος 2008: 

Γ ια τον Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής (νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής ε.α.), κατόπιν της αριθ. 596/2013 
Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιά: 

Πίνακας Γ' 

«Ευδοκίμως Τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» 

Παρασκευόπουλος Βασίλειος του Γ εωργίου (Α.Μ. 690) 

2. Γ ια το έτος 2010: 

Γ ια τον Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής (νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής ε.α.), κατόπιν της αριθ. 595/2013 
Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιά: 

Πίνακας Γ' 

«Ευδοκίμως Τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» 

Αναγνώστου Νικόλαος του Πέτρου (Α.Μ. 713) 

Με το από 05-03-2014 Προεδρικό Διάταγμα, που εκ¬ 
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 πργ. 
3(α) του Ν. 3079/2002 (Α' 311), 36 πργ. 1,3 και 4 του Π.Δ. 81/ 
2012 (Α' 139) και 18 του Π.Δ. 37/2012 (Α' 75): 

1. Τίθεται σε αποστρατεία ο θεωρούμενος ως «ευδοκί¬ 
μως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» Αρχιπλοίαρχος 
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός 
οργανικών θέσεων) Ρουμάνας Γεώργιος του Δημητρίου 
(Α.Μ. 821), σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3(α) 
του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002 (Α' 311). 

2. Ο παραπάνω αποστρατευόμενος εγγράφεται στα 
στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι τη συμπλή¬ 
ρωση πέντε ετών από την ημερομηνία διαγραφής του 
από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής. 
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(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4660121823/11-03-2014). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 
-♦- 

ΑΠΟΚΕΝΤΡ ΩΜΕΝΕΣ Δ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

(7) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

Με την υπ' αριθμ. 59/23-12-2013 απόφαση του Προέδρου 
του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών», που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/ 
1994, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 3812/ 
2009, του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύ¬ 
ουν, του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, κατόπιν της 
υπ' αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/138/27442/11-11-2013 εγκριτικής 
απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 
33/2006, όπως ισχύει, σχετικά με την ανανέωση συμ¬ 
βάσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση Ευρω¬ 
παϊκών Προγραμμάτων, την υπ' αρ. 161/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών που αφορά στη 
μεταφορά της δομής του ΚΗΦΗ (Κέντρου Ημερήσιας 
Φροντίδας Αχαρνών) καθώς και του προσωπικού της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Εκπαίδευ¬ 
σης Δήμου Αχαρνών (ΚΕΓΙΕΔΑ) στη Δημοτική Φροντίδα 
Αχαρνών, την υπ' αρ. 33/2011 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών για 
την αποδοχή της μεταφοράς του ΚΗΦΗ καθώς και του 
προσωπικού της ΚΕΠΕΔΑ στο ΝΠΔΔ, ανανεώνονται οι 
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό¬ 
νου των κάτωθι εργαζομένων: 


ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Α.Μ.Α.Δ.Ε.Δ. 

ΔΕΛΗ- 

ΓΙΑΝΝΗ 

ΜΕΡΟΠΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗ- 
ΛΕΥΤΡΙΑ 

4661276321/ 

21-05-2012 

ΘΑΝΟ- 

ΠΟΥΛΟΥ 

ΑΘΗΝΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΕ ΚΟΙΝ. 
ΦΡΟΝΤΙ¬ 
ΣΤΗΣ 

4112790609/ 

21-05-2012 

ΠΑΓΑΝΙΑ 

ΠΑΡΑ¬ 

ΣΚΕΥΗ 

ΚΩΝΣΤΑ¬ 

ΝΤΙΝΟΣ 

ΔΕ ΚΟΙΝ. 
ΦΡΟΝΤΙ¬ 
ΣΤΗΣ 

4374342857/ 

21-05-2012 

ΛΕΤΣΙΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΥΕ ΕΡΓ. 
ΚΑΘΑΡΙΟ¬ 
ΤΗΤΑΣ 

6891834518/ 

21-05-2012 


Οι ως άνω συμβάσεις θα διαρκέσουν από 01-01-2014 
έως 31-12-2014, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέω¬ 
σης της σύμβασης, αν το πρόγραμμα συνεχιστεί. Οι 
συμβάσεις αυτές θα λυθούν αυτοδίκαια, χωρίς οι προ¬ 
σλαμβανόμενοι να δικαιούνται καμία αποζημίωση από 
την αιτία αυτή. 

(Αριθ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δη¬ 
μοτική Φροντίδα Αχαρνών 5843/23-12-2013) 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
817/721/25-02-2014) 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ 


Με την 309/4-2-2014 απόφαση του Προέδρου του Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής ΕπιχείρησηςΎδρευ- 
σης Αποχέτευσης Λουτρακιού - Αγίων Θεοδώρων», που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 
και 5 του Ν. 1069/1980, τις όμοιες του άρθρου 27 παρ. 9 
του Ν. 3013/2002 και τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσια¬ 
κού Συμβουλίου Προσωπικού των ΟΤΑ Ν. Κορινθίας, που 
διατυπώθηκε στο αριθμ. 1/24-1-2014 (θέμα 12ο) πρακτικό 
του, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος Θυμής Ιωάννης 
του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ30 Υδραυλικών από το Δήμο 
Λουτρακιού - Αγίων Θεοδώρων στη Δημοτική Επιχείρη- 
σηΎδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακιού - Αγίων Θεοδώ¬ 
ρων με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, 
καθώς συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

(Σχετική η από 4-2-2014 βεβαίωση του Γ ενικού Διευ¬ 
θυντή της Επιχείρησης για την ύπαρξη της σχετικής 
πίστωσης). 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον- 
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 17394/1321/6-3-2014) 

Με την 308/4-2-2014 απόφαση του Προέδρου του Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής ΕπιχείρησηςΎδρευ- 
σης Αποχέτευσης Λουτρακιού - Αγίων Θεοδώρων», που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 
4 και 5 του Ν. 1069/1980, τις όμοιες του άρθρου 27 παρ. 
9 του Ν. 3013/2002 και τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρε¬ 
σιακού Συμβουλίου Προσωπικού των ΟΤΑ Ν. Κορινθί¬ 
ας, που διατυπώθηκε στο αριθμ. 1/24-1-2014 (θέμα 11ο) 
πρακτικό του, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος Στό¬ 
φας Ιωάννης του Φωτίου, κλάδου ΔΕ30 Υδραυλικών 
από το Δήμο Λουτρακιού - Αγίων Θεοδώρων στη Δη¬ 
μοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακι¬ 
ού - Αγίων Θεοδώρων με ταυτόχρονη μεταφορά της 
θέσης που κατέχει, καθώς συγκεντρώνει όλες τις νόμι¬ 
μες προϋποθέσεις. 

(Σχετική η από 4-2-2014 βεβαίωση του Γ ενικού Διευ¬ 
θυντή της Επιχείρησης για την ύπαρξη της σχετικής 
πίστωσης). 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον- 
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 17397/1322/6-3-2014). 

Με την 86/21-2-2014 απόφαση του Δημάρχου Τρίπο¬ 
λης Νομού Αρκαδίας, που λήφθηκε σύμφωνα: 1) με τις 
διατάξεις: α) των άρθρων 10 και 11 του Π.Δ. 410/1998 
β) του άρθρου 170 του Ν. 3584/2007, γ) της παρ. 9 του 
άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 και 2) α) την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. 
ΕΓΚΡ. 1/102/15321/29-7-2013 απόφαση της Επιτροπής του 
άρθρου 2 της παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, β) με την 
αριθμ. πρωτοκόλλου 4143/22-1-2014 Ανακοίνωση του Δή¬ 
μου, γ) με τον πίνακα επιλογής που καταρτίστηκε από 
την αρμόδια επιτροπή και δημοσιεύτηκε με αποδεικτι¬ 
κό στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις 14 Φε¬ 
βρουάριου 2014, προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασί¬ 
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός 
(1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας περίλη¬ 
ψης στο ΦΕΚ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προ¬ 
γράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπι¬ 
κής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για 
την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότη¬ 
τας 07» Υποέργο 8 με τίτλο «Λειτουργία ξενώνα φιλο¬ 
ξενίας στο Δήμο Τρίπολης με δυνατότητα παράτασης 
ή ανανέωσης της σύμβασης έως τη λήξη του Προγράμ¬ 
ματος η παρακάτω: 
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Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΑΙ¬ 

ΔΕΥΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡ. ΒΕΒ. ΣΤΟ ΜΗ¬ 
ΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗ¬ 
ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑ¬ 

ΣΗΣ 

1. 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΕ 

ΠΕ Παιδα¬ 
γωγών 

7479861838/ 

20-2-2014 

Από τη δη¬ 
μοσίευση 
στο ΦΕΚ 

Ένα (1) 
έτος 


(Σχετική η αριθμ. 2231/5/14-1-2014 βεβαίωση της Οικο¬ 
νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης για την ύπαρξη 
της σχετικής πίστωσης). 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον- 
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 15142/1195/5-3-2014). 

Με την 45/10-9-2013 απόφαση του Προέδρου του Δι¬ 
οικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Παιδι¬ 
κός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας» Νομού Αρκαδί¬ 
ας, που λήφθηκε σύμφωνα: 1) με τις διατάξεις: α) των 
άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, β) του 
άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, 2) την αριθμ. ΔΙΠΠ/ 
Φ.ΕΓΚΡ.1/11 ΟΑ/23149/30-8-2013 εγκριτική απόφαση της 
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. ΠΥΣ 22/2006, 


όπως ισχύει, σχετικά με την πρόσληψη - ανανέωση των 
συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό¬ 
νου του προσωπικού για την υλοποίηση του Ευρωπα¬ 
ϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» και 3) την αριθμ. 67/2012 από¬ 
φαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυ¬ 
νουρίας» περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
1300/τ.Γ'/10-12-2012, ανανεώνονται οι συμβάσεις εργα¬ 
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσω¬ 
πικού που απασχολείται για την υλοποίηση του Ευρω¬ 
παϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» με δυνατότητα νέας ανανέωσης 
της σύμβασης αν το Πρόγραμμα συνεχιστεί ως εξής: 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩ¬ 

ΝΥΜΟ 

ΕΚΠΑΙ¬ 

ΔΕΥΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡ. ΒΕΒ. ΣΤΟ ΜΗ¬ 
ΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗ¬ 
ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΛΥΣΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 . 

Ματίνα 

Δουζένη 

Σπυρίδων 

ΤΕ9 

Βρεφονηπιο¬ 

κόμων 

9387193734/ 

8-11-2012 

1-9-2013 

31-8-2014 

2. 

Ιωάννης 

Εγγλέζος 

Γ εώργιος 

ΥΕ16 

Προσωπικό 

Καθαριότητας 

1239833100/ 

8-11-2012 

1-9-2013 

31-8-2014 


(Σχετική η από 21-2-2014 βεβαίωση της Ταμειακής Υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την ύπαρξη 
της σχετικής πίστωσης). 

(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή- 
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 16580/1274/6-3-2014). 

Με την 311/4-2-2014 απόφαση του Προέδρου του Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης'Υδρευ- 
σης Αποχέτευσης Λουτρακιού - Αγίων Θεοδώρων», που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 
4 και 5 του Ν. 1069/1980, τις όμοιες του άρθρου 27 παρ. 
9 του Ν. 3013/2002 και τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρε¬ 
σιακού Συμβουλίου Προσωπικού των ΟΤΑ Ν. Κορινθίας, 
που διατυπώθηκε στο αριθμ. 1/24-1-2014 (θέμα 15ο) πρα¬ 
κτικό του, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος Μάγει¬ 
ρας Αναστάσιος του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕΙ Διοι¬ 
κητικού από το Δήμο Λουτρακιού - Αγίων Θεοδώρων 
στη Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης Αποχέτευσης Λου¬ 
τρακιού - Αγίων Θεοδώρων με ταυτόχρονη μεταφορά 
της θέσης που κατέχει, καθώς συγκεντρώνει όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις. 

(Σχετική η από 4-2-2014 βεβαίωση του Γενικού Διευ¬ 
θυντή της Επιχείρησης για την ύπαρξη της σχετικής 
πίστωσης). 

(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον- 
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 15441/1212/6-3-2014). 

Με την 312/4-2-2014 απόφαση του Προέδρου του Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης'Υδρευ- 
σης Αποχέτευσης Λουτρακιού - Αγίων Θεοδώρων», που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 
και 5 του Ν. 1069/1980, τις όμοιες του άρθρου 27 παρ. 9 


του Ν. 3013/2002 και τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρε¬ 
σιακού Συμβουλίου Προσωπικού των ΟΤΑ Ν. Κορινθίας, 
που διατυπώθηκε στο αριθμ. 1/24-1-2014 (θέμα 14ο) πρα¬ 
κτικό του, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος Καφρί- 
τσας Θεόδωρος του Αθανασίου, κλάδου ΥΕ16 Εργα¬ 
τών από το Δήμο Λουτρακιού - Αγίων Θεοδώρων στη 
Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης Αποχέτευσης Λουτρα¬ 
κιού - Αγίων Θεοδώρων με ταυτόχρονη μεταφορά της 
θέσης που κατέχει, καθώς συγκεντρώνει όλες τις νόμι¬ 
μες προϋποθέσεις. 

(Σχετική η από 4-2-2014 βεβαίωση του Γ ενικού Διευ¬ 
θυντή της Επιχείρησης για την ύπαρξη της σχετικής 
πίστωσης). 

(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή- 
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 17392/1319/6-3-2014). 

Με την 310/4-2-2014 απόφαση του Προέδρου του Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης'Υδρευ- 
σης Αποχέτευσης Λουτρακιού - Αγίων Θεοδώρων», που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 
4 και 5 του Ν. 1069/1980, τις όμοιες του άρθρου 27 παρ. 
9 του Ν. 3013/2002 και τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρε¬ 
σιακού Συμβουλίου Προσωπικού των ΟΤΑ Ν. Κορινθίας, 
που διατυπώθηκε στο αριθ. 1/24-1-2014 (θέμα 13ο) πρα¬ 
κτικό του, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος Λάμπρου 
- Αντωνίου Κωνσταντίνος του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ30 
Υδραυλικών από το Δήμο Λουτρακιού - Αγίων Θεοδώ¬ 
ρων στη Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης Αποχέτευσης 
Λουτρακιού - Αγίων Θεοδώρων με ταυτόχρονη μετα¬ 
φορά της θέσης που κατέχει, καθώς συγκεντρώνει όλες 
τις νόμιμες προϋποθέσεις. 
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(Σχετική η από 4-2-2014 βεβαίωση του Γενικού Διευ¬ 
θυντή της Επιχείρησης για την ύπαρ§η της σχετικής 
πίστωσης). 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον- 
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 17393/1320/6-3-2014). 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Σ 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Με την 878/39793/04-03-2014 διαπιστωτική πράξη του 
Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδί¬ 
καια η υπαλληλική σχέση της ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ ΕΛΕΝΗΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ μονίμου υπαλλήλου της Περιφερειακής Ενό¬ 
τητας Τρικάλων του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 
με βαθμό Δ' και Μ.Κ. 5ο, κατόπιν της από 28-02-2014 
δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αί¬ 
τησης παραίτησης 05-02-2014 ). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2463198510/04-03-2014). 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 

-♦- 

ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΙ - ΛΟΙΠΟ Ι ΦΟΡΕΙΣ 

(9) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Σε προκηρύξεις θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 257/τ.Γ'/5.3.2014, 
γίνονται οι εξής διορθώσεις: 

Σελίδα 1737, αριθμός προκήρυξης 16225: 

Από το εσφαλμένο: «του άρθρου 77 παρ. δβ», 
στο ορθό: «του άρθρου 77 παρ. 5β». 

Σελίδα 1738, αριθμός προκήρυξης 16227: 

Από το εσφαλμένο: «του άρθρου 77 παρ. δβ», 
στο ορθό: «του άρθρου 77 παρ. 5β». 

Σελίδα 1739, αριθμός προκήρυξης 15548: 

Από το εσφαλμένο: «του άρθρου 77 παρ. δβ», 
στο ορθό: «του άρθρου 77 παρ. 5β», και 
Από το εσφαλμένο: «της παρ. 10 εδάφιο ν)» 
στο ορθό: «της παρ. 10 εδάφιο γ)». 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

-♦- 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Με την αριθ. Ρ14/65/7861/10-03-2014 πράξη του Προ¬ 
έδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του 
μόνιμου γιατρού γυναικολόγου ΣΤΡΟΥΖΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, με τον ΕΟΠΥΥ από 10-03-2014, ημε¬ 
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής 
του, σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07, 
(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 21-02-2014). 


(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 5441215445 /10-03-2014). 

Με την αριθ. Ρ14/64/8030/10-3-2014 πράξη του Προέ¬ 
δρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, της μό¬ 
νιμης παιδιάτρου Αυγέρη Βασιλικής του Ευαγγέλου, με 
τον ΕΟΠΥΥ από 10-03-2014, ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησής της, σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07, (ημερομηνία πρώτης αί¬ 
τησης παραίτησης 21-02-2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 3410236116/10-03-2014). 

Με την αριθ. Ρ14/67/8282/10-3-2014 πράξη του Προ¬ 
έδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του μό¬ 
νιμου ιατρού Ω.Ρ.Λ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑ¬ 
ΓΙΩΤΗ, με τον ΕΟΠΥΥ από 10-03-2014, ημερομηνία υπο¬ 
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα 
με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07, (ημερομηνία πρώ¬ 
της αίτησης παραίτησης 21-02-2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1264094531/10-03-2014). 

Με την αριθ. Ρ14/66/7403/10-03-2014 πράξη του Προέ¬ 
δρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του μό¬ 
νιμου γιατρού παθολόγου ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με τον ΕΟΠΥΥ από 10-03-2014, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07, (ημερομη¬ 
νία πρώτης αίτησης παραίτησης 20-02-2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1255311461/10-03-2014). 

Ο Πρόεδρος κ.α.α. 

Ο Αντιπρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΑΒΑΚΟΣ 

-♦- 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

Με την αριθ. Ρ00/1046/11-3-2014 απόφαση του Διοικητή 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 20 του Ν.3528/07, ανακαλείται η Ρ00/2907/ 
10-12-2013 όμοια (ΦΕΚ 1501/23-12-2013 τ. Γ), με την οποία 
διορίστηκε η ΓΙΔΟΥ ΡΟΥΛΑ του Γεωργίου, σε κενή ορ¬ 
γανική θέση, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ει¬ 
σαγωγικό βαθμό ΣΤ', στη Νομαρχία Πέλλας (Δ.Αριδαίας) 
- υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αριδαίας, σύμφωνα με την 8Κ/2008 
προκήρυξη του ΑΣΕΠ, το ΦΕΚ 1180/13-12-2010 τ.Γ' στο 
οποίο δημοσιεύθηκε ο πίνακας διοριστέων της κατη¬ 
γορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και το ΦΕΚ 
335/18-2-2013 τ. Β', στο οποίο δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1 /212/οικ.5018/15-2-2013 απόφαση κατανομής 
προσωπικού του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αφού η διοριζόμενη με 
υπεύθυνη δήλωση της δεν αποδέχτηκε το διορισμό της. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 5099519121/8-8-2011) 

Ο Διοικητής 

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Με την αριθ. 306/04-03-2014 (114η) Πράξη Προέδρου 
του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3528/07 άρθρο 148, λύεται αυτοδίκαια 
από τις 01/03/2014, η υπαλληλική σχέση της τακτικής 
υπαλλήλου του Παραρτήματος Θ.Χ.Π. «Ο Αγιος Παντε- 
λεήμων» Τσουλίδου Πολυξένης του Παναγιώτη, κλάδου 
Διοικητικού - Λογιστικού κατηγορίας ΔΕ, με βαθμό Γ' 
και αποδοχές του 5ου Μ.Κ. λόγω συνταξιοδότησής της. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1136138879/28-02-2014). 

Με την αριθ. 305/04-03-2014 (113η) Πράξη Προέδρου 
του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρει¬ 
ας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 3528/07 άρθρο 148, λύεται αυτοδί¬ 
καια από τις 01/03/2014, η υπαλληλική σχέση της τα¬ 
κτικής υπαλλήλου του Παραρτήματος Θ.Χ.Π. «Ο Άγιος 
Παντελεήμων» Στατήρη Αικατερίνης του Αναστασίου, 
κλάδου Ψυχολόγων κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Β' και 
αποδοχές του 2ου Μ.Κ. λόγω συνταξιοδότησής της. 


(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1006910011/28-2-2014). 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ 

-*- 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Με την 4733/26.02.2014 απόφαση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - 
Δήμητρα» Ν.Π.Ι.Δ., που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
121 της αριθμ. 228737/21.02.2002 κοινή υπουργική από¬ 
φαση «Έγκριση Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού» 
του συγχωνευθέντος Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (ΦΕΚ 263/Β'/06.03.2002) 
και το άρθρο 1 παρ. 10 και 11 του Ν.4038/2012, γίνεται 
δεκτή η από 14.02.2014 αίτηση παραίτησης του Πανα¬ 
γιώτη Τάσση του Δημοσθένη, κατηγορίας Ανώτατης 
Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΠΕ 
Κτηνιατρικού, και λύεται η υπαλληλική σχέση. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 5413430/24.02.2014). 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΛΙΔΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοοή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε μορφή ΡΥΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 6 

40 6 

15 6 

Β' 

300 6 

80 6 

30 6 

Γ' 

50 6 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 6 

- 

- 

Δ' 

110 6 

30 6 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 6 

30 6 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 6 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

56 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 6 

- 

20 6 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 6 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 6 ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 6 

Α.Α.Π. 

160 6 

Ε.Β.Ι. 

65 6 

Α.Ε.Δ. 

10 6 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 6 

Δ.Δ.Σ. 

225 6 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 6 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 6 

Β' 

320 6 

Γ' 

65 6 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 6 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 6, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλεςτις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ. 91 ·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ήϋρ://νννννν.β1.9Γ - β-πιαΜ: ννβόπΐ3δίβΓ.βί@βί.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08=00 ΜΕΧΡΙ 13=30 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


* 03003261703140008 * 



ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 











































































